Instrumento: Guitarra Memphis MG-230 NT 



Condições iniciais do instrumento: A guitarra estava com cordas antigas, empoeirada, com 
a escala engordura pelo uso, com a ação das cordas baixa ao ponto de ser frequente o 
trastejamento e com o topo dos trastes retos. 

Intervenções: Limpeza geral, nivelamento e arredondamento dos trastes, troca de cordas e 
regulagem. 


-Limpeza geral: foi feita uma raspagem da escala com lâm i na de estilete para remover as 
sujeiras que ocorrem com o uso, usado um pano úmido para limpar a poeira e, depois da 




regulagem, aplicado óleo de peroba na escala. 



Antes Depois 


-Nivelamento e arredondamento dos trastes: não foi necessário nivelar os trastes, pois 
verificou-se que estavam todos na mesma altura. Foi protegida a escala com fita e 
arredondados os trastes com uma lima triangular. Ao final, com lixas e bombril, foi dado um 
leve polimento. 


-Troca de cordas: as cordas estavam bastante enferrujadas e foram trocadas. 



Antes Depois 


-Regulagem: como o braço foi retirado para serem trabalhados os trastes a regulagem foi 
compulsória. 



Antes Depois 


Instrumento Finalizado: 




Preço do serviço: R$110,00 












